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Виходить у Львові 
що дня (крім неділь і 
тр. кат. сьвят) о б-ій 
ГодиЕї по полудня 


РЕДАКЦИЯ 
і Адміністрацея: удя- 
ця Чирнецкого ч. 10. 


ПИСЬМА приймають 
ся янш Франковані. 


РУКОПИСИ 
ввартають ся лиш яа 
окреме жадане і ва 8ло- 

женем оплати почт. 

РЕКЛЯМАЦИЇ 
нозапечатані вільні від 

оплати почтової. 


Вісти політичні. 


Рода державна. -- Міжнародне положене. -- 
Заняте Сербами Дурацца. -- ШПроголошене 
независимости Альбамії. 


"На передвчерашнім засіданю палати пос- 
лів предложив, як ввістно, п. Міністер скарбу 
буджетову провізорию на пів року. 

По відчитаню внесень і інтерпедяций п. 
Урбан представив реферат в справі клясової 
льотериї. Потім промовляв п. Діяманд, котрий 
як справоздавець меншости, домагав ся безпро- 
водочного анесеня числової льотериї, а не щой- 
но за 10 діт. Мядїв ся, що не удало ся соция- 
лістам перевести дотачного внесеня в комісиї. 
Закидав, що числова льотерия не в так ула- 
джена, щоби біднійше населене поввдержати 
від граня. 

Другяй справовдавець меншости п. Крек 
заявив ся рішучо против внарендованя клясо- 
вої льетериї. 

П. Лєхер навивав предложене небевпеч- 
ним під фінансово-державним взглядом і в дов. 
шій промові заявляё, що держава не повинна 
учити суспільности гри, зле праці і ощад- 
ности. 

П. Міністер скарбу Залеский заявдяє, що 
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НАРОДНА ЧАСОШСЬ 


У те 
Додаток до „Газети Львівокої". 


Рік ХХП. 


Передплата у Львові 
в бюрі дневників 
пасаж Гавсмана ч. 9 і 
з нң. к. Староствах на 
провінциї: 
на цілий рік К 4:80 
на пів року К 2:40 
на чверть року К 1:29 
місячно, ., , К-- 40 
поодиноке число 2 с. 


З почтовою пере: 
силкою: 

на цілий рік К 10:30 

на пів року К 540 

на чверть р. К 2:70 

місячно ... К —'90 

Поодиноке число б е. 


пардямент від десяток літ веде боротьбу против 
числової льотериї. Коли правительство тепер 
вносить закон о вї внесене, то вдоводяє бажане 
представників народа. Що правда, палата дома- 
гав ся цілковитого вї знесеня, а не заступленя 
иншою, але теперішиє фінансове положене дер- 
жави вимагає такого полагодженя справи. Тео- 
ретично можна з тим сперечати ся, чи клясова 
льотерия є пожиточною і конечною інститу- 
циєю. Бесідник не хоче бути адвокатом кля- 
сової льотериї, але гадав, що внесенєм предло- 
женя правительство сповнило свій обовязок. 
Полемівує з промовою п. Лехера та заявляє, 
що долучені до проекту пляни мають служити 
дише для орвєнтапні послів. Шо-до оцінки 
приходів в клясової льотериї, не можна в гори 
нічого певного предвидіти — міністер може лише 
заявити, що одна дуже поважна особа жертву- 
вала ва внарендоване приходів як першу рату 
19 мідіонів корон. Заявив вкінци, що робота 
міністра скарбу стоїть під публичною контро- 
лею. "Треба спитати ся, чому саме той проект 
правительства стрітив так строгу критику. 
П. Лихер пригадав, що в марті 1912 будемо 
обходити столітв патенту про числову льоте- 
рею, вступом до тої торжественности нехай же 
буде принаймгнше нинішна ухвала, котра веде 
до покладеня кінця числовій льотериї. 
Наради перервано і приступлено до нарад 
над наглими внесейями пос. Лясоцкого 1 тон, 
в справі закона про худобячу пошесть, а також 


= з 


над внесенями в тій мірі пп. Олесиицкого 
Онишкевича, Вальднера і тов. 

Пос. Овишкевич заявляє, що вакон про 
худобачі пошести, головно про прищицю, є 
годовною причиною невдоволеня серед хлібо- 
робекого населеня. Бевоглядне примінюване 
приписів закона означає в Галичині шкоду для 
пдеканя худоби, але рівночасно причинює ся 
до того, що пощесть все більше ширить ся. 
В інтересі продуцента і консумента було би 
бажане, щоби писково-ратичну пощесть вилу- 
чити з тих недуг, про котрі має ся доносити 
властям. 

Превидент заявляє, що домагана п. Ласоц- 
кого, щоби ваяти на дневний порядок нарад 
оба справовданя ветеринарийної комісиї, прий- 
має до відомости і предложить єго на найбдиз- 
шім засіданю конвенту сеніорів. 

Між відчитанами інтерпеляциями є інтер: 
пеляция п. Райцеса в справі охорони #идів 
в Солуни. Інтерпедяит домагає ся інтервенциї 
всїх великих держав в користь тих 2їондів. 

Слїдувади запити до президента. 

П. Бянкіні обговорює відносини в Даль- 
матиї, як; запанувала з причини роквязаня 
кіских рад в Спліті і Себеніко та ванває пра- 
вительство, щоби в так важних часах не 0б- 
ражувало почувань південно-славяньского на- 
селеня. ? 

П. Брайтер в запиті до президента жаліє 
ся из спосіб покликуваня ревервістів і на га- 


19) 


блужниця без заплати. 


(З німецкого — О. Гекера). 


(Дальше). 


Аж тепер закінчило ся остаточно і невід: 
клично. Залюблені доси стратили від сеї пори 
себе зовсім в очий. Не помагало також нічого 
договорюване зажуреної пані Моффарт, бо Мей- 
бель була занадто огірчена, як шоби взагалі 
слухала то, що матір їй говорить. Та й на дармо 
пані Моффарт сподівала ся, що Отівн чей верне 
ся. Він зірвав вовсїм зі своїм давним звичаєм, 
коли то бодай разв ряди годи заходив вечером 
при якійсь нагоді, то вже мусїда она признати, 
кола минудо ціле літо, а він ані раву не по- 
кавав ся. 

Відносини межи матірю а донькою потер- 
піди також від того, що она ві Стівном зірвала. 
Коли матір лагідно промавляда їй до розуму, 
Мейбель на то лиш кидала ся. Бертала вже 
домів правильно аж около одинайцятої години 
в ночи, а скоро панї Моффарт хоч би лиш 
легонько против того виступала, то она робила 
ся зарағ така, що годі будо єї стерпіти і по- 
кликуючись на свою повиолітність, випрошу- 
вада собі всяке опікуньство. 

Не ліпше доводило ся і найстаршому 
синови вдовиці, котрий вза той час став цолі- 


цистом і оженив ся, коли він случайно зійшов 
ся в сестрою і хотів їй робити якісь предетав- 
дөня; Мейбедю нападав тоді нагло якийсь 
такий завзятий опір, якого доси у неї не бу- 
вало, а котрий зовсім не виходив на єї користь; 
она тоді влостила ся і кавала, щоби ніхто не 
мішав ся до ві приватних відносин. 

— Я не роблю нічого такого, чого би я 

мала встидати ся--казала она.-- Мама не може 
жалувати ся на мене, бо я віддаю їй що тиждня 
моїх пять долярів, а майже вже Ніколи не ве- 
черяю дома. Ту невинну розрмвку, нь яку собі 
позваляю, може мені кождий позволити. Не 
знаю, длячого би я не мала би також житя 
трохи зазнати. 
Але бо ти пускаєш всі свої гроші! 
Мама показувала мені твою внижочку щадничу. 
Замість шоби там були нові вкладки, то пока- 
вує ся, що ти вже від кількох місяців вибира- 
вш — то встид, при твоїх деаняйцЯять долярах 
тижднево. 

Він мусів почути ту пискату відправу, 
що ліпше нехай пильнує своїх власних при- 
ватних інтересів і иехай сам старав ся о то, 
щоби єго жінка не була колись служницею без 
заплати. — Я знайшла в подружу хибу і не 
дам ся зловити-- говорида она.-- Так як тепер 
жию, то бодай маю щось в мого житя. Бути 
все лиш робучим волом, як то на жаль мама 
все була -- ні, дякую за то! 

«Лиш ві сльозами в очах могла цані Моф- 
фарт слухати такої бесіди. — Дитинко, що тебе 


якесь таке напало! -- казала ома сумно. — 
Як би так говорив якийсь мужчина, то треба 
би єго пожалувати. Але ти моя донька, в твоїм 
серци повинно би щось більше жити, як дип 


сама охота забави. Дитинко, нехай Бог тебе 
боронить від того, щоби ти доти робила собі 
забавку з серцями, які тебе люблять, аж би ти 
остала ся самісенька одна на сьвітї. Нема нічо 
страшнійшого як жити самій одній і опущеній 

Тоді в Мейбелі наставала нагло якась 
зміна і она в плачем припадала до матери. — 
Мамо, я сама не знаю, що мені стало ся -- при- 
знавалась она. — Але я не зла; то, що роблю, 
може кождий видіти. 

-- Але на то їде богато гроший, що ти 
так строїш ся! Давнійше того у тебе не бува- 
ло. Ти собі така бувала простенька. А тепер 
тоті величезні капелюхи, тоті дорогі пера на 
них! Вже не заощадиш нічого! 

Тоді Мейбель зачинала знов дути ся. — 
То не мусить так бути, мамо! Коли хоче ся 
так робити як другі, то й треба якось вигля- 
дати, бо инакше ніхто не буде на нас вважа: 
ти. На щаджене єсть ще час. Я преці ще мо- 
дода а коди трохи ужию житя, то буду перша, 
котра знов возьме на розум. 

Ова не видіда того, як мати гірко усьміх- 
нула ся; оиа занадто була ванята иншими рі, 
чами, як щоби добачила, як то борго матір пог 
слідної зими постаріла ся. 

ж 


лицєйх старостів, котрі не зважають на закон 
про відшкодованє родин резервістів, бо єбо ке 
признають їм віякого відшкодованя, або ви 
плачують зго по кількох місяцях, а навіть ро- 
ках. Бесідник патає сл презвдента, чи пред 
ставить правительству, щоби при покликуваню 
резервістів поступало згідно з приписами за- 
кона та щоби запомоги родинам резервістів 
можливо скоро виплачувадо ся. 

П. Трильовекий в запиті до президента 
звертає увагу на внесену інтерпелацаю, в якій 
нарікав, що староста в Сокали заборонив од 
ному україньскому стоваришеню уладити тор- 
жество в день уродин цісаря 18 сераня. Бе- 
сідийк питає ся прегидента, чи схоче інтерв»- 
ніювати у правительства, щоби порушену в ін- 
терпеляциї справу полагодити, а не проволікати, 

П. Зайц в запиті до президента протестує 
против конфіскати ,Агреіївг Деїншіо" за оголо- 
шене социялістисного маніфесту, ухваленого на 
міжнароднім социялїстичнім зізді в Базилеї, а 
зверненого против війни. Протестує також про- 
тив того, що презихент заборонив відчитати ін- 
терпеляцию на засіданю і питав ся, чи се рі- 
шенє не западо під пресивю правительства на 
конференциї президента палати з президентом 
міністрів. 

Президент Сильвестер відповідає, що зі 
взгляду на ситуацию, в якій находить ся мо- 
нархія, уважав відповідним сам відчитати вне 
сені інтерпеляциї перед їх відчитанем в палаті 
і інтерпеляцию п. Зайца не пригнав відповід- 
ною до відчитаня. Згідно з приписами регуля 
міну зажадає, щоби палата на тайнім засіданю 
повгяла рішенв, чи інтерпеляцию сю мав ся від 
читати на явнім часіданю. Шо до запиту про 
конференцию президента палати з президентом 
міністрів, то бесїдник на той запит відказує 
відповіди. 

П. Штельцль виступав против запиту п. 
Зайца, яквй ображує правительство, президен- 
та палати і цілу палату, Ціла палата бажає 
мира, але не за всяку ціну. 

По дальших запитах президент казав опо- 


на котрім палата в звичайнім голосованю ухва 
лила не відчитувати інтерпеляциї социялїстів 
на явнім засіданю, 

По отвореню явного засіданя президент 
заєрив вго. 

Яе з Відня доносять, 
жена не зміняло ся, Часть 
привязує велике значінє до послуханя австрий- 
ского амбасадора в Петербурзї у царя. І справді 
та одногодинна авдиєнция доказує, що урядова 
Росия поводить ся зовсім льояльно. Цар роз- 
мавляв дуже прихильно з нашим амбасадором 


міжнародне поло- 
віденьскої праси 


і видко було з ходу цілої авдиєнцаї, що цар 
підпирає мирову політику Сазонова. ШПолишає 
ся лиш доси загадкою громаджеве великих 


скількостий росийских войск над західною гра- 
ницею. Хоч з другої сторони і то гроиаджена 


ся віденьскі часописи, котрі в посліднім часі 
підносять найбільший воєнний крик з поміж 
цілої праси европейскої. Праса англійска, бер- 
линьека і француска оцінює положене о много 
спокійнійше і підносить з великим притиском, 
що покн що нема причини до такого занепо- 
ковня, яке старає 
стрийска. 

Вчера збули ся дожидані від кількох днів 
дві важні події, Їменно Серби по кількох не- 
великих стичках займили азадьбаньский порт 
Дураццо, а Альбанці проголосили у Вальоні 
независимість Альбанії. 

Що до завятя Сербами Дурацца, то Сер- 
би дуже добре знають, що Австрия не вгодить 
ся під ніяким услівєм, зби той порт полишив 
ся при Сербії і Серби будуть мусіли уступити 
з Дурацца, так само як і з прочої Альбанії. 

Переговори між Болгарами і Турками 
о ‘перемирє ведуть ся дальше, 
знати, з яким вислідом. 


ся викликати праса ав- 


але доси не 


Новинки. 


Львів, 28 падолиста 1912, 


-- Іменованя, П. Міністер рільництва імену- 
вав в етатї урядників рахункових дпрекциї зісів | 
домен державних офіцияла рахункового Маринна 
Дерделевича ревідентом рахунковим. 


-- Як буде урядово називати ся новона- 
роджений синок Архіки, Кароля Франц Иосифа і 
Арх. Зити? Ях ввісгно одержав повонароджений 8 
з ряду наслїдѕик престола на хресті аж 17 імен. 
Согу. ҮП. доносять тепер: За привволенем 6. В. 
Цїсяря головні імена новонародженого архіквязя, 
сина Архікн. Кареля Франц Йосифа і Архікняг, 
Зити будуть ввучати: Франц Йосие Отто. 


-- Лїцитация. Дня 3 грудня с. р. о год. 9 
відбуде ся в магавинах товарових стациї в Стрию 
публична лїцитация невідобраних пересилок, як: 
машина до шитя, нитки, лямпи, чоботи, кутерок, 
меблї, крісла, : вино, коняк, кава, материї, папір 
1 т. п., о екількэ не вістануть аж до того часу 
викуплені. і 


-- Нужда в бкільщині. Із Скільщини доно- 

У нас місцями ще до ниві стоїть жито на 
пни, присицане сиїгом, бараболї не викопані, сїно 
гни8 на покосах, трава не скошена, а той овес, 
що зюди звезли до стоділ, перегнив, худоба не хо- 
че їсти стухлої содоми, ? 


-- Нещасливі пригоди. З Мостиск доносять: 
Машина, що пересувала вагони переїхала стоячого 
на шляху начальника стациї Ляховича. Колеса ма“ 
шини перетяли необачного на двоє і вробили ему 
смерть не місци. 


»-- бмерть в гостині. До вдовиці шо теслї 
К. Меяьникової, вамешканої при ул. Домса ч. 16 
прийшла ,опогди рано «ї знакома 55-лїтна слуга 
А. Пахова та виросила ся, щоби хвильку могла у 
неї побути. Мельникова вгодиль ся ва то і вийшла 
до міста а коли вернула, вастала Пахову вже пе- 
живу. Тіло відставлено до інститута судової меди. 


-- бамоубийство пияка. Вчера по 2 годині 
по полудни відобрав собі жите стріливши два рави 
до себе в револьвера К. Хойнацкий у власвім ме: 
шканю при ул. Потоцкого 19. Смерть елїдувала 
сейчас а тїло відвевено до інститута судової меди- 
циви Причиною самоубайства стало ся налогове 


крон ҸИРСООЭИН раге 


— Бідний чоловічиско! -- говорили обоє 
фармери до себе поза плечима Стівна, коли з 
жалем виділи якийсь смуток на єго поважнім 
лаици. Працював вже більше як рік на їх фар- 
мі коло курий і они раді були, що якесь ща- 
стє звело їх в ним, бо ледви що вжив ся в чу- 
жі досп для него відносини, як вже й щедре 
благословене завитало з ним до їх дому. Тим 
прикрійше було для добродушних супругів, 
коли виділи, що якесь глубоке горе опанува 
ло вго душу. 

Як майже вої потяжкі натури став ся й 
Стівн, коли вже було єму ясно, чого від него 
жадають, так само совістним і точним як і не 
утомимим робітнаком. До того причиняло ся 
ще й то, що він при роботі на все забував. 
Тоді не ман він часу займати ся сумними гад- 
ками, бо єго мозок працював за Поволи, як шо- 
би будо в нїм місце для кількох справ, які би 
побіч себе розвивали ся. З тої самої причини 
був він вже досьвіта, колк ледви що зачинало 
розвиднювати ся, вже при роботі і через день 
не позваляв собі ані на хвильку спочинку. 

Небавком показало ся, що він вже з при 
роди мав здібність до того, щоби товар кори 
стио збувати за то довело до того, що опісля 
майже виключно лиш сам їздив до Ню Йорку 
а Майк, котрий повинен би був ваучати ся на 
будівничого, займав ся без нічиєї помочи роз- 
ширюванем будинків і уряджень. Тай паві Бес- 
сі була неутомима в своїй роботі а небавком 
зовсім як матір зачала займати ся (Стівном. 
Працювали ідеально одні другим на руку і яє 
би не задуичивість Стівнв, То веселе сьвітло 
сонця було би присьвічяло тій трійца. 

Пані Бессі нераз напоминала свого спіль- 
ника, щоби він собі трохи відпочив; але Отівн 


не хотів о тім нічого й чути. -- Мушу ва двох 
робити, бо так будемо до спілки робити а не 
хочу, щоби хтось щось даровував. Могло було 
инакше стати ся, але коли вже так склало ся, 
то мушу вам дещо з вашої роботи відобрати. 

Стіви Мілдер не міг дійстно забути. Коли 
в коротеньких хвилях відпочанку міг сам на 
сам подумати, то в одній хвили ставала єму 
Мейбедь перед очима а сама згадка о ній не 
давада вже єму спокою і гнала до роботи. Вее 
ще не міг того поняти, що довіре, яке мав до 
неї, так могдо розбити ся, та що він тепер сам 
без неї мусить собі помагати. Може навіть 
і через ціле жяте. 

Коли з порожним возом . вертав з торгу 
домів, що бувало кождого дня в тиждни по 
полудни, то об'їздив вавсігди так, шоби під- 
їхати близько трикутного дому або т. зв. Трай- 
енгля. Коли відтак споглядаз на довгі ряди 
матових шиб, поза котрими, як знав, сиділа 
Мейбель і працювала, то улюблена дівчина ви- 
давала ся вму нерозважна і дурна. Мърнувати 
своє молоде житє в такій парні -- лиш з оба- 
ви перед честною благодатною роботою жінки 
і мятери! Замість як пані господарити собі на 
своїм вдаснім грунті, на свободі в божій при- 
роді і ставати певні основи до пізнійшої зажи- 
точности, то ои2 дурить себе житєм в запов:- 
треній фабриці та робить панщину у тих, що 
на модний лад держать невільників і працюе 
виключно лиш для їх мошонки! "То не могло 
єму помістити ся в голові; він не міг позбути| 
ся того чувства, що теперішне вго жите ы) 
лиш якийсь сон, в котрого мусить пробудити! 
ся. Але заразом і понимав, що хиба лиш якесь | 
чудо може їх знов звести разом. Кон 


і він мав також свою гордість 1 за дівчиною, 


войск не так ввов велике, як о тім 


котра вго чеетне старанв рав і другий відки: 
нула, певно бігати не буде. А хоч би й сьві 
мав задля того завадити ся! Длятого так собі 
уложив свою ·їгду через улицю Грін, що не 
їхав туди, коли з того величезного будинку 
висипалась маса робітників. Нехай  Мейбелк 
ие думає може, що він може все ще має надію 
що она помякне для него. 

Одного "разу в суботу по полудни їхағ 
Стіви знову через долішну Широку улицю 
Мусів спішити ся, щоби не стрітити ся по до: 
розі з масами робітняків, бо то була вже пять 
година а о тій порі кінчить ся тиждень у всіх 
фабриках в Ню-Йорку. 

Вже ішли тротоврами густі громади ро: 
бітників і робітняць а утомлені іх лиця ясніли. 
бо то надходила недідя, день відпочинку. Давін: 
ки від возів трамваєвих дзвонили, на перехре 
стях улиць розставлені подіцисти давали собі 
свиставками сигнали. Все було як звичайно 
Ніхто не прочував, що авгел смерти перейшоғ 
знов по горах трупів через столицю над Год- 
зоном, де й без того жите людеке так малу 
має вартість. \ 

-- Стій! Не можна дальше! 

Відділ поліцистів на конях при н'їзді на 
улицю Грін заступив Стівнови дорогу. 

-- В будинку Трайенгль горить! 
Стріт замкнена для руху вовового. 


Грін 


(Дальше буде). 


пияньство через що Хойнацкий не міг нігде діста- 
ти служби. 


-- За шпігуньство в користь Росиї ареш 
товано в Іваню Пустім звістного проводиря галиц- 
ках москвофіїїв, Теодора Марущака. Жандармария 
прихопиза вго кажуть на робленю знимки із шляху 
вөлїзничого і відставила вго до сгароства в Бор- 
щеві, котре знов віддало вго судова а той вадер- 
жав єго в слідчім арешгї. Марущак мав літ 34 і 
походить з Підгавччини. 


Стережіть ся обманців. Переполох, 
який викликала чутка про грозячу війну, ко- 
тру ще збільшило покликуванє до служби вой- 
скової, дав всілякого рода обманцям і мантіям 
нагоду до визискуввия і обдурюваня легковір- 
них і труслиних людий. Мантії ті, обманці 
крутять ся головно по селах і місточках, стра- 
шать дюдий війною а відтак говорять, що до- 
теперішні гроші паперові, банкноти стратили 
вже або стратять свою вартість і найліпше, 
коли хто ще має банкноти, зараз їх продати, 
бо ва кілька диїв ніхто не дасть за той папір 
навіть такої суми, яку обианець готов тепер 
дати. Перепудивши так легковірного селянина, 
бере минтій від него банкнот на 20 кор. а пла- 
тить єму монетою 8 корон. Так само викупо- 
вують книжкн щадничі на двіста або й триста 
корон за кількадесять корон а перепуджені 
аюди вірять мантіям і дають ся обманювати. 
Отже насамперед треба то мати на увазі, що 
до війни ще далеко мимо того, що покликують 
до войска і слідно праготовляючі роботи. По 
всїй імовірности, як справи доси стоять, до 
війни ве прийде а хоч би навіть і прийшло, 
то гроші зложені в таких інстатуциях як ка- 
си щадничі чи то публичні чи пряватні зовсїм 
не пропадуть. Гроший в тих касах, уміщених 
по найбільшій части на гіпотеках або в цінних 
паперах,ўне нарушить не то вдасна держава 
але навіть неприятель, який би впав до краю, 
бо після постанов конференциї в Гадеї навіть 
неприятелеви невільно наруїати гроший кас 
ощадности і приватних товариств. Отже нема 
чого бояти ся і гроший не треба виймати, бо 
легко можуть розійти ся а в дійстній потребі 
не буде відтак чим поратувати ся; мантіїв же 
треба гнати від себе а найліпше такого прихо- 
пити вараз і віддати в руки справедливости. 


-- Нввинно арештовані. Ши гуньека робо 
та в Галичині стала ся причиною, що вже й 
в зовсім невинних людех око публичної бев 
печности добачує якихсь шпігунів. У Львові 
маєме до занотованя кілька таких забавних слу- 
чаїв але все-таки немилих. З Калуша приїхав 
інспектор поліцві і тут купив собі плащ офі- 
цира від артилериї, убрав ся в него і вийшов 
на ул. Кароля Людвяка. Тут звернув на себе 
увагу якогось капітана, котрий на лад войско- 
вий задержав его на улици і повів на головну 
варту. Тут п. інспектор калускої поліциї оправ- 
дував ся як міг, але єму якось не хотіли ві. 
рити і відставили на поліцию. Аж тут єго ви 
пущено на волю, але дижурний комісар пора- 
див єму, щоби бодай повідривав вилоги від 
свого плаша. Подібна істория приключиле ся 
інжинірови 1 професорови політехніки дрови 
Їв. Блявтови. Яко підозрівного о шпігуньство 
арештовано за янівскою рогачкою "і шд багне- 
тами приведено на поліцию, де єго очевидно 
випущено зараз на волю. 


-- Пригода на зелізници. Із Станиславова 
доносять: Вчера около 8 год. 20 мін. вечером 
наїхали на себе два поїзди товарові ч. 384 1 
881 межи стациями Букачівці а Журавно-Но- 
восільці у віддалі 2 кільометрів від стациї 
Букачівді. Внасдїдок того вискочили із шин 
два передні вагони поїзду 394. Машиніст по- 
їзду 8351 і двох кондукторів поїзду 8384 легко 
ранені. Пригоду ту спричинив кондуктор ве- 
дучий поїзд, котрий розпорядив відівд поїзду 
з Букачовець бев дозволу урядника. Перешкоду 
усунено о 1 год. в ночи. Поїзд поспішний ч. 
9 відійшов з 3-годинним охізненем з Букачовець, 
а поїзд 8328 з 5-годинним спізненем ві стапиї 
Журавно-Новосільці. 


чо 


. Телеграми. 


Відень 23 падодиста. На засіданю презесів 
клюбів падати послів, яке відбуло ся нині, 
презндент міністрів їр. Птіргкг заявив, що 
сами днями предложить палаті три проєкти 
ввконів, а то: вакон о доставі коний, о вапо- 
могах для членів родвн на случай мобілізациї 
і о доставаюваню убікаций і средств перевозо- 
вих приватнийи особами і громадами на слу- 
чай мобілїзадиї. Премієр підчеркнув потребу 
скорого і гладкого залагодженя тих предло- 
жень і просив презесів, щоби порозуміли ся 
в тій справі зі своїми партиями. Умовлено ся, 
щоби на разі не розширяти порядку дневного. 
Слідуюче васідаве відбуде ся нині вечером, 


Льондон 28 падолиста. До „раі Твіват.ч 
доносять з Дураццо дня 27 е. м 1 год. 50 мін. 
вечером: На будннку правительства вивіше- 
но якраз альбаньский стяг народний. 
Вивішено єго бег всякої церемонії, Урядникам 
цолишено свободу, чи хотять привнати нове 
правительство, чи волять відкати. Всі турецкі 
прапори вабрано. Альбаньска хоругов 
має чорного орда на червонім поли. 

Атини 28 падолиста. Начальний вожд кн. 
Константин доніс, що полк грепкої кавалериї 
обсадив Касторию. 

Константинополь 28 падодиста. Велика 
часть австрийских і вїімецких моряків веїла 
навад на кораблї. 

Атини 28 падодиста. Німецкий консуль 
в Солувн вислав письмо до команданта міста 
в виразами сожаліня з причини подій, які ви- 
кликало знайдена німецких паспортів у туреп- 
ких офіцирів. 

Петербург 28 падолиста. В падаті спор- 
товій відбув ся „елавяньский концерт" на ко- 
ристь болгарского і сербекого „Червоного 


Хреста“. Ваяло в иїм участь 6000 публики, в| 


тім числі посли Сербії і Болгариї. 
Константинополь 28 падодиста. З урядо 
вого жерела доносять, що переговори повно- 
властників з обох сторін не довели до успіху. 
Нині ведуть ся переговори дадьше. Зачувати, 
що турецкі повновластники  обстявали вчера 
цілу солувьску гериторию азж по Кірккіліссе, 
а балканьскі держави задали лінію Енос-Сарай- 
Мідія. Р 


| Надіслане. 


КІНОТЕАТР 
ОХ 


Пасаж Міколяша при ул. Сєнкевича. 
Програма від 22--29/11 1912: 

1) Сьвятий огонь (знимка в на ури). 

2) Джім Блюдзо, корабельний машиніст (сөнвап. 
драма в 2 діях). 

3) Невидимий Полідор (сьмішна комееия). 

4) Горяча кров (драма в З діях). 

5) Інд чародій (внаменита фарса). 


Куре львівсиий. 


Дня 27 падодиста 1912. е д Ми 
| Акциї ва штуку. Ке Ке, 
Банку гшот. гал. по 200 вр. . . |815--- (625: 
Банку гал, для торгов, по 200 вр. 1390: |400: 
Зелів. Львів-Чернів.-Яся. . . . |495: |510: 
Акциї абр. Липиньского в Сяноку |465--- |175: 
П. Листи заставні за 100 зр. 
Банку гіцот. 5 прц. преміов.. | |. 
Банку гіпотечного 41/, прп, 92:10 | 92 80 | 
41/9/, листи васт, Банку краев, . | 94--. | 94-70 
Фо листи вастав. Банку краев. . | 56: | 86.70 
Земельний Банк гіпетечний Львів | 95:50 | 96:20 
Листи вастав. Тов. кред. 4 прц., | 95:-- | ----- 
Е, З 49), дьос в 415, лїг. | 90-101 «-'-- 


Пролінапийні галицкі  . . , , 
Обліги ком. Банку кр. 59/, ЇЇ. ем. 
т » т э 41, 0/0 З . 
Зөлїв. дьокаль. , 20, по 200 К. 
Повичка краева 4%, в 1893 р. . 

З Я 40/, в 1908 р. . 

з м. Львова 49, по 200 К. 


ІМ. Льоси. 


Австрийскі черв. хреста . 
Угорскі черв. хреста мр5 


5 27 40, льос. в 56 хіт, 88-101 8840 
І 
“Ш, Обаїги ва 100 вр, 


Архік. Рудольфа 20 К. . . 1 80--- | 86" 

Бавиліка 10 К . . . . . | 26:25 | 30:25 
У. Монети. 

Дукат цієарекий . . . . . , | 11:46 | 11:49 

Рубель паперовий. . . . . .| 2:54| 2:55 


100 марок німецких . . . » "р1787 11807 


Поїзди льокальні. 
па головний дворець: 
З Брухович: що дня 6:55. 
що дия: від 1/6 до 31/8: 8:29, 
11:00, 8:49, 617, 9:30. 
в неділі: від 1/5 до 80/9: 7-23. 
в неділі і сьвята рим. кат. від 
1/6 до 31/8: 1:0. 
від 1/5 до 31/5: 8:42, 8:30. 
З Янова: що дня від 1/5 до 30/9: 1:17, 9-10. 
в неділі і сьвята рим. кат. від 5/5 
до 8/9: 10-10, 
З Любіня: в неділі і рим. кат. сьвята від 12/5 
до 3/9: 9.00, . 
З Винник: лише в суботу і неділю: 19-16. 


з головного двірця : 
До Бруховнч: що дня: 6:02. 
що дня: від 1/6 до 81/8: 7:22, 
10:05, 2-85, 6-31, 8:35. 
від 1/5 до 15/5: 41. 
в неділі і рим. кат. сьвята: віл 
1/6 до 81/8: 12:80. 
від 1/5 до 81/5: 8:85, 8:35. 
До Янова: що дня від 1/5 до 30/9: 10-15, 3:03 
в неділі і рим. кат. сьвята: від 5/8 
до 8/9: 1:26. 
До Любіня: в неділі і рим, кат. сьвята від 
12/5 до 8/9: 2:40. 

Поїзд поспішний зі Львова до Ш дволочиск 
відходить о годині 2 мін. 16 пополудни 
з перону 2, Нр. сходів П. 

Поївд особовий зі Львова до Красного відхо 
дить о годині 2 мін. 50 по полудни із за 
ходного тору перону 4 Нр. сходів ЇМ. 

Поїзд особовий зі Львова до Станиславова від 

, ходить о годині 2 мін. 35 по полудни 
' в перону 8 Нр. сходів ПІ. 


За родакиаю відповідала: АДАМ КРЕХОВЄЦКИЇ. 


Твлєеан 452, Телефан 452, 


Містове бюро 


улиця Ягайлоньска число 8 


видає 


білети екладаві комбіновано - окружні до воїх і ві воїх значнійших 
місцевостий Европи важні 60, 90 і 120 днів. 


Юіме тит оклодамі в однім напрямі на вімецких веліїзницях, важні 


45 днів. | 


Білеты картонкові, ввичайні, до воїх стаций в краю і ва границею. 


‚_ Асигнати 
на місця в спальних вагонах. 


Продаш всяких розкладів їзди і прозідинкіз. 


Бамовлені білети на провінцию висилають ся за почтовою післяплатою 


або за посередництвом дотичної велізничої стациї. 


При намовленю складаного білету треба надіслати 5 ворон вадатку і 
подати день, від котрого білет має бути важним. 


Телеграефічна адресат Зіабй батона, Львів, 


8 друкарні В. Ловиньского, під варядом І. Недопада. (Телефона ч, 527). 


ЧІ 


